Ughdarras lonadail: Labhdaidh an Ear 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 


0 1 2 3 is còrr iomlan 
1971 13,422 9,975 1,601 254 25,252 
1981 12,109 12,481 3,314 590 28,494 
1991 12,281 15,182 5,726 926 34,115 





